BC 107 A Siemens-Telef.-Valvo = BC 182 A Texas = BC 237 A Siemens-Telef.-Valvo 
BC 183 A Texas = BC 238 A Siemens-Telef.-Valvo 
BC 108 C Siemens-Telef.-Valvo = BC 183 C Texas = BC 238 C Siemens-Telef.-Valvo 
BC 109 C Siemens-Telef.-Valvo = BC 184 C Texas = BC 239 C Siemens-Telef.-Valvo 




































